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JE MISERIA. Y 


Alemania está al borde del abismo. tán desnudos y hambrientos. Pero la 
'Amenaza al pueblo alemán la más es- [producción existe en los depósitos, en 
pantosa miscria. Y hasta parece inevi- | los graneros de los grandes y pequeños 
table la debácle deseada por el capita- | agricultores, que la niegan a la pobla- 
lismo francés y no evitada por los gran- | ción trabajadora sin el pago que fija 
des industriales germanos. su avaricia. Y es esa especulación la, 

Para explicarse el derrumbe de la [base de los grandes negocios que Me- 
potencia económica de Alemania, el de- | van a cabo los patriotas de la calaña de 
sastre de este país cuyas articulaciones * Stinnes y demás barones de la indus- 
financieras e industriales se empeña en ¿tria y las finanzas. 
paralizar el reaccionario Poincaré, se] Un caso bien elocuente nos ofrece un 
requiere un estudio retrospectivo de la corresponsal, en el comentario que 
situación europea antes de 1911, de las transeribimos a continuación : 
causas determinantes de la guerra y de] “*Seguramente, dice, mucha gente en 
los problemas que planteó la derrota [el extranjero ha ercído que se exagera- 
de los imperios centrales. Pero, para la [ba la riqueza de tinnes. En el nuevo 
Taresentación objetiva de un fenómeno | Anuario del distrito de Dortmund, que 

¡le visible y conocido — como el que acaba de publicarse y que es considera- 
representa e] aumento de miseria en la [do una fuente de información estadís- 
población obrera de Alemania y el ere- tica de primer orden, léese: ““En 1914 
cimiento de las grandes fortunas he- [estimábase el capital de Stinnes en 100 
chas con la especulación sobre los cam: | millones de marcos oro; su actual capi- 
bios y la carestía alimenticia —. no es [tal es imposible calcular; en todo caso, 
necesario remontarse a los orígeñes de [cada una de las siguientes empresas: 
ese verdadero cataclismo social .Nos | Montana, de carbón, y naviera de Co- 
basta hoy con presentar un ejemplo de [mercio Transatlántico, representa una 
miseria y el contraste que nos ofrece | centena de millones de marcos oro, Es 
la riqueza de los que especulan con el [preciso agregar las acciones de empre- 
hambre del proletariado alemán... sas extranjeras, imprentas, periódicos, 

El desenlace previsto por Francia no | hoteles, Bancos, bosques y fábricas, que 
tardará en producirse. Políticamente | posee, Trátase de millares de millones 
han fracasado todos los partidos políti- de marcos oro. Acaso — termina el re- 
cos de Alemania, ineluso el social-demó- | ferido Anuario, lleno de admiración 
erata y el comunista. La debilidad de | para Stinnes — las generaciones veni- 
los gobiernos habidos- después de laderas lleguen a saber toda la verdad. 
firma del armisticio y de la caída, do ¡de esta riqueza fabulosa, de este formi- 
las monarquías germánicas, determinó | dable poderío. industrial, que deja pe- 

mbe financiero del capitalismo | queño el de Morgan, Rothschild, Cecil 


ESPECULACIÓN 


A 


el derrum 
y la incapacidad económica de la na- | Rhodes, Carnegie, Harriman,. Rockefe- 
ción para hacer frente a las exigencias | ller y Vanderbilt”. 
de Francia, De esa debilidad se aprove- | He ahí ,pues, una explicación de la 
chó Poincaré para levar a eabo sus Lactual.miseria del pueblo alemán. Hugo 
planes imperialistas, invadiendo la re] Stinnes es un enemigo” más peligroso 
gión del Ruhr y cerrando la:única sa-| que Poincaré. El peligro que represen- 
lida que le quedaba a Alemania para |ta ese formidable especulador, no lo 
comunicarse con el exterior y reanudar | podrá contrarrestar el gobierno ale- 
su vida industrial. mán, completamente maniatado por la 
Como país vencido y sobre el que | camarilla que responde a Stinnes y Cía. 
caen todas o casi todas las eonsecuen- ¿Cómo es posible confiar la salvación 
cias económicas, políticas y militares [de Alemania a los pregoneros del fas. 
de la guerra, Alemania no tiene otra sa- | cismo nacionalista y antiproletario? 
lida que la resistencia a las pretensio- | Hugo Stinnes es el primer fascista de 
nes. de Francia. Y en ese sentido pare- | Alemania. 
ce encarrilarse la política nacionalista 
Oy fascista, cuyos jefes han proclamado 
“la necesidad de una nueva guerra con- 
tra las imposiciones del tratado de 
Versalles. Pero ¿está el pueblo alemán 
dispuesto a dejarse arrastrar por los 
que basan el resurgimiento de Alema. 
nia en una cruzada nacionalista y rei-| Frecuentemente debemos señalar uno 
vindieacionista ? de los tantos aspectos viciosos del movi- 
* Sin una presión exterior que limite O ona: a cr 
las aspiraciones imperialistas de Poin- condición" He O pala la Licks de 
caré, ya que el peligro de una revolu» | clases no realizan siempre funciones 
ción en Alemania podría amenazar la | concordantes con los principios del sin- 
etatilidad de toda la Europe burgue- [digsiano, ], o ns, deman que 
sa, parece difícil que una política fas- | 2 1os asalariados, no Conslituye suficien- 
cista logre los objetivos que se propo- [tes valores revolucionarios ni es por sí 
A a a e 
ten, sl lo ero, las condiciones políti- En España. donde el sindicalismo lle- 
cas y económicas favorables a un acto | gó aparentemente a ser una fuerza social 
de fuerza, y hasta es posible que los | de primer orden, no ha surgido un mo- 
capitalistas alemanes sacrifiquen mo- vimiento enérgico, capaz de impedir el 


z triunfo del cuartelazo, o de limitar las 
mentáneamente sus intereses para lle- | funciones del directorio a sus declara- 


Zar a cabo eso que en lenguaje político | dos propósitos políticos. Frente a ese 
reconstrueción nacional. Pero | golpe de fuerza, se ha constreñido aún 
¿puede confiar el proletariado en los más la ya limitada conciencia civil del 


; : S 2 pueblo español. Y los sindicalistas, frente 
y hambreadores enriquecidos 'a costa dea su impotencia como jefes de un pro- 
su creciente miseria f letariado que agotó sus energías y per- 


" Mientras crecen las dificultades eco- [dió su fe en una lucha sin objetivos 

claros, sólo saben lamentarse y achacar 
nómicas del pueblo y se derrumba con (su situación a la carencia de Ye «pro- 
estrépito todo el sistema financiero de | grama constructivo» para suplantar a los 
Alemania, los capitalistas aumentan su gia en la dirección de esa malpara- 
poder gracias a la absorción que reali. | 92, Sesta revolucionaria. 

: e dan A De los socialistas más valdría no ha- 
zan mediante toda clase de especulacio- | blar. Desde el primer momento declara- 
nes. Y se comprende que esos bandidos pen e Dental ad Po al golpe de E 
en gran escala, hoy dispuestos a entra» |!ado de los generales, eludiendo todo 

g ; j z compromiso que los colocara en una difí- 
ho pss ae con la burguesía francesa, | cil situación frente a ese hecho de fuer- 
no tefiBan mayor interés en buscar una | za. Pero a los pocos días del cuartelazo, 
solución a los problemas internos del 
de] Reich. ¿¿4easo no basan sus fantás- 
combinaciones financieras en la 


cuando ya se conocía el aspecto del mo- 
vimiento reaccionario dirigido por el ge- 

creciente miseria de los trabajadores 

en las di ria ( DaJ y 


neral Primo de Rivera, los jefes del Par- 
ficultades políticas que se le 


círeulo ? ; E 


los Trabajadores miraron con cierta com- 
placencia al «directorio», y hasta es po- 
O en que gira toda la po- 
que la situación alimenticta 


sible que maniobraran para aproximarse 
a quienes ofrecían en! el poder des- 
de tres meses de dictadura provi- 
su punto :crí- deración de 
artículos de ser-consultado por 
da] la consulta se dijo q 


Noción de clase 
e intereses 
económicos 


da ya >. En 
úe fueron tratados 
- relacionados -prin- 


U. Telefónica, 0478 B. Orden 


EL PROLETARIADO CONSERVADOR 


cialista y el Consejo de la Unión General 
de los Trabajadores, aprobaron la acti- 
tud de Llaneza, considerando que asi 
seguramente establecían un vínculo direc- 
to con el «directorio» y conquistarían las 
simpatías de aquél para el momento de 
la esperada herencia política. , 
La consecuencia de aquella entrevista 


moral y que nuestras palpitaciones espiritua- 
les obedecieran a los movimientos isócronos 
de las edades muertas. 

Las luchas del presente no obran en ellos 
sino con luz refleja y las actúan por los be- 
neficios inmediatamente prácticos que de 
ellas puedan obtener. Los conflictos de clase 
no representan para su razonamiento vulgar, 
sino una necesidad material insatisfecha, y 
en este círculo desarrollán todas sus activi- 
dades, sin pensar en la urgencia de romper- 
lo, para trasponer el ccaso de un régimen 
inícuo. Todo ello, a pesar de los disfraces 
multicolores con que se vista esa pasión 
eminentemente conservadora. 

Así se evidencia la existencia de'dos po- 
siciones absolutamente distintas, completa-' 
mente antagónica, como es la obscuridad 
a la luz, el invierno a la primavera. 


El error de algunos anarquistas consistió 
en la falsa interpretación que dieron' a las 
manifestaciones de descontento del proleta- 
riado, que en sí no expresaron nunca más 
que un anhelo de naturaleza económica. 
Tendieron a la financiación del esfuerzo pro. 
ductor, cuya valorización reclamaron a me- 
dida que el capitalismo se intensificaba y 
acrecentaba sus ganancias con el concurso 
de la máquina de hierro que obligó al obre- 
ro a defenderse contra la competencia que 
su desarrollo ha significado. . 

Si este fenómeno lógico, consecuencia in- 

evitable del progreso industrial, ofreció una 
vasta enseñanza a los revolucionarios, no de- 
bió, sin embargo, suzestionar a algunos, de 
tal modo, que confiaran al mismo virtudes 
transformadoras que jamás ha tenido. 
/ Como demostración de lá injusticia social, 
que tornaba más lúgubre la vida del produc- 
tor, cuanto más aceleraba el bienestar de los 
explotadores del trabajo, pudo ser, y lo fué 
por nosotros, bien «aprovechado para preci- 
pitar la caída del sistema capitalista. 

Los que así lo interpretamos, permanece- 
mos fieles a los principios de Bakunin, que 
esos mismos acontecimientos han sanciona. 
do como definitivos; los que se han dejado 
arrastrar por ellos, perdieron la noción de 
sus doctrinas, y hoy se confunden con el 
proletariado conservador, en una posición de 
meros contempladores de esta gran batalla 
por el triunfo de un gran ideal de justicia 
humana. 


del señor Llaneza con los jefes del mo- 
tin militar, se ha dejado Ar sane la 
lase jadora sometida. a los domés- 
ticos callas En el congreso minero] ES Dreciso advertir que <n esta puja entre 
extraordinario efectuado recientemente enf el anarquismo y los cultores de cierta ten- 
aros a cdi pe a dencia ambigua, lo que se debate no es una 
aco aumentar la jornada abajo.| 
Se pretende con ese recurso acrecentar la|£xclusiva cuestión de moralidad de uno o 
producción y salvar a la industria car-| más individuos, sino una bien notoria dife- 
bonera, E acuerdo e0n los pS eco-| rencia de criterio revolucionario. 
nómicos del «directorio» aconsejados por is 
ese lider del Partido Socialista y de la] Ni en método ni en finalidades, nos iden 
Unión General de los Trabajadores. tificamos con los que desarrollan una ac: 
He ahí, pues. parao que sirve la or-[ción comedida, limitada a conveniencias del 
ganización obrera que reciraza toda ideo-1 momento y trazan. moóalidades para el fu- 
logía y queda a merced de los aconteci- 
mientos. El «sentido de clase» no dictó | turo, que son una repetición de lo actual, 
a los mineros asturianos un espiritu de De que haya proletarios que secunden *me- 
rn sigencia y una clara on de sus | todos y propósitos indefinidos, o contrapro- 
A Eres “dan la medida ducentes, se explica en la fatal herencia con- 
de su responsabilidad y de su capacidad | servadora que encarna en el alma de muchos 
frente 2 la dictadura de los militares hombres, fieles representantes de épocas fe- 
eliana cepto para salvar al ca- necidas. Por eso la acción del anarquismo 
Llaneza hace mérilos para conquistarjes tan necesaria en esos medios obreros, al 
un puesto en la sucesoria dei «directorio-.| parecer de espíritu moderno, como en los 
pa os barro ¡300 | más abentulamente profanos en las cuesto 
plotadores de las minas asturianas. ¿Por|nes que agitan el pensamiento  revolucio- 
qué la noción de clase, o los simples |nario. 
pete bc cd a obreros que Y el motivo de que la oposición a nuestra 
aceptan tan voluntariamente un aumento y 
de la jornada de trabajo, no impide esa propaganda se verifique por medios subalter 
transgresión de los principios revolucio-fn0s, no tiene otra explicación, Es la impo- 
narios ? : A E tencia del adversario la que determina sus 
(0) procedimientos pára combatir una tendencia 
A superior. Significa la absoluta carencia de 
El 2 
Libertad de cultos razón, que apoye posiciones falsas, sólo po- 
: sibles de ser sostenidas por el error o la ig- 
Las gentes de orden y los que viven|norancia de los trabajadores, cuando no por 
del. desórden, ahora que en- España ¡im-|ese espíritu estático, influenciado por la tra 
pera, Ja, Dota, milla Lodo, To, esperan sctón, que impide observa en ode su mag 


Rivera está abrumado por tanto petitorio: | nitud ese ardoroso ideal de transformación 
Le piden los periodistas, los curas de | radical en' las formas morales y económicas 
aldea, los funcionarios desocupados. 10s| ¿e 1a vida colectiva. 
enriquecidos, los tantes: de n 
encrueli y los. piratas de alto vue- Existen los postergados para la libertad y 
Tu. Le piden todos, pr fam que pies los impatientes por materializarla en un he- 
arlequín. galoneado tiene el seereta. del! cho. positivos las rémoras y los propulsores. 
iman y Ja virtud co multiplica: 10 nos Tevan En el espiritu, en mayor o me 
Hasta upa Alianza Evangélica Españo-|nor grado, el lastre de la vieja historia, y 
la, peo cando que los cabe] del «di-[están, por condición psicológica, obligados a 
rectorio — como su magestad el rey «por q : 
la gracia de dios»—son católicos, apostó- desenvolverse de acuerda con los prados de 
licos y romanos, se ha dirigido a Primo, | “na conciencia mal desarrollada, y otros ven: 
pidiendo la libertad de cultos en los|se impulsados, 'por virtud del alma nueva 
ri A raro y AS que reflejan, a entregarse a una lucha sin 
OS ¿ S» > 
«alianza »de evangélicos y evangélicas, cálculos ni medida, seguros de que el porve- 
fundamenta su demanda diciendo que [nir se gana con las francas y enérgicas de- 
«nadie pide libertades por no pi? ms” cisiones. 
sarias, pero cree que hay muchos hi- 
les de protestantes en España que soli-| Puede que entre los picaros, propiciadores 
citan tibertad de conciencia.... es en|de la unidad orgánica del proletariado, no 


procura de esa clibertad», que la alian-| falten acaso los sinceramente bien intencio- 
za de marras solicita. del «directorio» lal nagos. Ellos quisieran, como nuestros pa- 


derogación del impuesto que pagan los 
templos lpcliió año. ES6 dres, que nuestra moral se encarnara en sú 


La libertad de cultos, significa igual- 
dad de contribuciones al Estado. Y más 
allá no llega la concienci ade los compo- 
nentes de la Alianza Evangélica Espa- 
ñola. 


) 


ganización del partido, y los principales 
diarios, por lo que se espera que los 
adherentes a Moscú queden pronto re- 
ducidos a un número insignificante. 

¿Divisionistas? Ya se vé quienes son 
los profesionales de la división. 


(0) 


Los respetables 
vecinos 


y eso que, según expresa el correspon- 
salito, «el petitorio elevado al: gobernador 
ya se hacía notar que si bien era im- 
prescindible el aumento de Policía, él 
debía hacerse dentro del número de agen- 
tes asignados a la subcomisaría de es- 
te pueblo, o que permitiría desarrollar 
al empleado que se halle a su frente. un 
servicio eficaz, cosa que no se logra 
con los soldados dela Gendarmería, pues 
ellos no dependen directamente de la 
autoridad local, sino del jefe del pelo- 
tón, el “que trac instrucciones precisas». 

Y esto es lo más grave, pues. no obs- 


Divisionismo 
bolcheviqui 


Nosotros somos los divisionistas. Para 
nosotros todos los epitelos fuertes de 
los gandules que hacen de la fusión pro- 
letaria un programa gastronómico. ¿Aca- 


so no se ha dicho que mantenemos una] Hace pocos días que los vecinos “ca-| tante ser tan «<caraclerizados» los ve- 
organización que sirve a la burguesíal racterizados» de "Lomas, 'Bánfield y otros|cinos que hicieron el petitorio, el go- 


es formamos una banda de asesinos*| pueblos circunvecinos, se reunieron én 
1 <quintismo criminal» es la última fra-| «magna asamblea» para tratar, según 
se injuriosa del vocabulario marxista:| se lijo entonces, de la defensa de sus 
el insulto que se nos arroja a la cara] respectivos intereses. Como primera me- 
desde todas las tribunas unitaristas...+| dida para tal fin, se pidió al gobierno 
Sin embargo,. no somos nosotros los provincial que aumentara los vigilantes. 
cultivadores de la división del proleta-|La idea de los organizadores del acto 
riado. No somos nosotros los profesio-| había sido cnstituír la guardia blan- 
nales del escisionismo. No somos nos- ca, pero de la «magna ».no ha salido 
otros los cultores de la política absor- eso, al menos por ahora. 
cionistas, mi los asaltantes organizados) Pero hete aquí que los milicos que 
en banda para apoderarse del movimien- | les ha envíado la jefatura no saben cum- 
to obrero. Defendemos lo que hemos] plir con su deber, como se verá por la 
creado con nuestro esfuerzo, lo que re- publicación que hace un corresponsalito 
presenta la obra de muchos años, lo que| que también debe ser un vecino «carac- 
costó muchas cárceles y destierros a los] terizado». 
anarquistas de este país y a los que a] Dice al respecto: : 
él vinieron, plelóricos de energías y de BANFIELD, 5 — A consecuencia de las 
ideas. protestas del vecindario por su repeti- 
Divisionistas.... ¡Ah, qué fácil es acha-|tición frecuente y la impunidad en que 
car a los otros los po ios defectos! Y| quedaban los hechos delictuosos come- 
en eso se pintan solos los bolcheviquis| tidos en esta localidad, ha sido refor- 
y todos los que han hecho de la revo-| zado el perssnal de la subcomisaría lo- 
u 


ción rusa «una mercadería cotizable.] cal con cinco soldados de la Gendarmería 
Presentemos un ejemplo divisionista: 
En Critianía se efectu órecientemente 
un congreso .laborista, el 
resolución contraria a la 


bierno parece haber dado instrucciones 
a los gendarmes de que procedieran ¿in 
miramiento con los verdaderos malandri- 
nes de la localidad. Y aquellos no han 
hallado otros malandrines que los ve- 
cinos «respetables». 

Está, entonces, perfectamente justifica- 
da la actual protesta de los vecinos de 
Banfield. No han logrado con su «mag- 
na» asamblea, otra cosa que complicar 
el problema que se proponían resolver, 
Ahora, no solo están en peligro sus in- 
tereses, sino que también sus costillas 
se hallan 2 merced del gendarme. ¡Po- 
brecilos! 

(0) 


Absolución de 
un vigilante 


En nuestra edición del sábado próxi- 
mo pasado, nos hicimos eco de un ase- 


sinalo -policial perpetrado en las inme- 
dcos. de Palccibo 


por un vigilante 


traído mayores desgracias que las que “que detuviese:: a unos 
l los vecinos : los cuales: fueron> 

. Los gendarmes, en vez rel, 
pom traba ajado E be cage ellos mal_ herido, 

"man la lite local, ho respetan a los| * Paja E que emos ase | 
vecinos ¡en fin, > por. 4 
cia. hicieron una 
dieron aumento de: 1 
sultado más que.:¡ : 


atos para la historia de la U.S.A. 


nr 


Confesión 


de parte 


Pm 


Cuando en estas columnas se denunció la 
existencia de una burocracia explotadora en 
el seno de la “Usa”, y de algunos de los sin: 
dicatos que la integran, sus prebostes, en de 
fensa del alimento, levantaron una grita 
iracunda y hasta quisieron demostrar con 
números que allí no existía nada de lo di- 
cho. Honraditos los sujetos; ellos no cobra: 
bin salarios, o percibían sólo lo menos que 
les era posible, y únicamente en aquellas | 
funciones más indispensables para las que ¡ 
eran necesarios los rentados. 

Ahora ya no somos nosotros los acusado: : 
res. Es del seno mismo de ese conglomerado ' 
de mercachifles, de donde sale la voz de des- 
contento. Voz débil, si se quiere, porque “la | 
disciplina sindical” impuesta por los patro- 
nes de casa, impide que tenga ees más po- ' 
tentes, pero que confirma el hecho por nos: ¡ 
otros denunciado: la “Usa” sostiene a una ; 
tuba de parásitos que viven cómodamente, | 
sin fatigas ni inquietudes, de las cuotas que , 
aportan los cándidos obreros adheridos. 

En “El Constructor Naval”, órgano gre- 
mial de los obreros del ramo, que formen 
parte de la “central” de funcionarios, Ma- 
rio Pitaluga se expresa así: 

*“Preguntamos: ¿no €s una inmoralicad 
tener en una Central obrera y revoluciona- 
ria a tres miembros rentados. 

“Dos empleados externos de la Vedera- 


ción Marítima, sin haber nunca sido moríti- 
mos, y Otros empleados de la Sociedad de 
Ebanistas. ¿Cómo puede admitir en su seno 
el comité central de la U. S, A. a tres con- 
pañeros que son empleados rentados, de la 


poco estábamos equivocados, y la prue- 
ba es, que en la fecha, vuelve esa prensa 
a sancionar, no ya el crímen, sino la 
absolución del criminal, como se vera 
enseguida por lo que pasamos a 1irans- 
cribir: 

«El juez de instrucción Dr, Malbrán, 
Por la secretaría Barrionuevo, ordenó ayer 
a libertad del agente de la sección 31a, 
Juan Garimoldi, contra quien se inicia- 
ra proceso por haber. dado muerte a 
Juan Rodríguez o José Pérez (au) El 
ñato, el día 10 del corriente. 

«Como se sabe, Garimoldi hizo uso de 
su revólver al ser atacado por Rodrí- 
guez y otros sujetos que fueron sorpren 
didos robando en una casa de la calle 
Bompland. 

En el sumario judicial se ha estable- 
cido debidamente que el agente Gari- 
moldi procedió en defensa de su vida, 
por lo que se le devuelve la libertad. 

Aunque fuese cierto que Rodríguez lo 
hubiese atacado ( la primera noticia que 
dieron los diarios decía lo contrario) y 
que tuviese varios nombres como se le 
atribuye, y que hubiese estado robando, 
como miente la noticia transcrita; aun- 
que fuese cierto lo de la agresión de 
parte de los presuntos ladrones, seguimos 
sosteniendo que ese es un verdadero ase- 


las heridas ese turro de vigilante para 
justificar que se defendió? 

Pero no perdamos tiempo. Constate- 
mos. una vez más, que los tígilantes 
tienen carta blanca para matar a cul- 
quier individuo que les parezca «SOS- 
pechoso», y que los jueces deben llenar, 
en tales casos, de cualquier modo, una 
forma jurídica que diga como la de 
Malbrán: «Por obrar en legítima defen- 
sa, se le devuelve su libertad», y la 
prensa debe aprobar con su silencio el 
crímen del vigilante y el auto del juez. 
¡Para eso forma parte del trío funesto! 
10) 


Asesinos azul 
y blancos 


No se trata de una diversidad de cama- 
leones, como podría suponerse, al ver 
que designamos a esos asesinos con unos 
colores tan pintorescos; nos referimos 
a los obreros c<libres: que forman la 
tripulación del «Iberá», barco pertene- 
ciente a una empresa liguista, y por 
ende, tripulada por carneros. La trípula- 
ción de ese barco, hace poco tiempo arro- 
jó al agua, después de torturarlo y te- 
nerlo preso en la bodega, a un peón de 
a bordo. Dicho peón se había fugado 
anteriormente para escapar a la barbarie 
del carneraje asesino. : 

El juez del crímen de Posadas — GUIiCn 
parece no haber sido influenciado por 
la «liga», ni sobornado por la empre- 
sa del «Iberá», acaba de expedir un au- 
to en el proceso que se les sigue a los 
asesinos. El informe dice así: . 

POSADAS (Misiones) 5 — En el pro- 
ceso iniciado por homicidio en la per- 
sona de Rudecindo Fernández, en el puer- 
to de Iguazú, el juez letrado doctor Pé- 
rez. tomó declaración indagatoria a “los 
tripulantes del vapor «Iberá», Máximo 
Pedroso, Paulino Olmedo. Agustín Dá- 
valos y Francisco Ramírez, quienes con- 
Tesaron la participación de cada uno en 
el maltrato del peón nombrado, fugado 
de cese vapor, en £l puerto de Iguazú 
el día 1o de Octubre, peón que apareció 
muerto en el. arroyó.. Mbocai, en las 
proximidades del mismo puerto. Levan- 
tó la incomunicación a dichos procesa- 
dos. pie 

«Conlinúan incomunicados, el capitán, 
el primero y segundo comisarios, Justo 


sinalo, un asesinato alevoso y que no| resultados es el de asesinar au los tra- 
hav tal legítima defensa. ¿Dónde tiene|bajadores rebeldes. Cuando se ha des- 
ay te g e yA 


Federación Marítima y de la Sociedad de 
Ebanistas?”... 


No sabemos qué castigo impondrán a este 
afiliado por tamaña irreverencia, al descubrir 
el móvil que inspira le actuación de tanto 
haragán como pulula en los gremios de la 
“Usa”, Si fuera quintista, a esta hora ya hm- 
biera sido privado del úerecho a trabajar y 
por ende condenado al hambre, como ocurrió 
con los obreros canteristas del Tandil, por 
incurrir en desacatos parecidos. Como es de 
las huestes menguadas del camaleonismo, es 
posible que le perdonen, previo arrepenti- 
miento de tan grave pecado. 


Y se extraña el ingenuo Pitaluga de una 
cosa tan vulgar como es esa de explotar en 
tidades obreras, sin observar que a no ser 
por eso, por los beneficios que aporta a los 
profesionales el gremialismo, la “Usa” no 
existiría. ¿Ignora acaso que la ausencia de 
finalidades en el seno de esa institución 
amarilla, no tiene otro fin que justificar la 
inmoralidad de sus dirigentes, ya que no te- 
ner ideas propias significa servir las de todo 
el mundo, a cambio de la vulgar pitanza? 
¿No sabe que elementos de la marítima hay 
que hoy viven del gremialismo, como ayer 
vivieron de la política y vivirán mañana, 
cuando le retiren su actual pesebre? 


Ahí está el secreto de la moral camaleó- 
nica: bailar la pieza que se toque, siempre 
que de ello se obtenga beneficio. 


Sigan, pues, costeándole la vida regalada 
a los parásitos. Para eso quedan aun bas- 
tantes tontos en este picaro mundo. 


Galindo y José M. Gauna, los marineros 
y otros. 

En el puerto de Iguazú fueron tam- 
bién detenidos y puestos a disposición 
del juez letrado, más de veinte peones 
que deberán prestar declaración en €s- 
ta capital sobre el mismo proceso». 

No tenemos mayores referencias sobre 
ese hecho infame, ni sabemos quien era 
la víctima; pero suponemos — y es ló- 
gico suponer así — que el obrero ase- 
sinado debe haber sido un hombre ho- 
nesto que no quería plegarse a la banda 
de criminales «libres: que formaba la 
tripulación del barco, y pagó con su 
vida las consecuencias de su dignidad. 

Los obreros «libres», de quienes tanto 
se jacta la «liga», y con quienes presu- 
me haber deshecho la organización obre- 
ra en el litoral, han vuelto a mostrar 
su entraña negra con este asesinato mi- 
serable, perpetrado en pandilla, por man- 
dato de los patrones. ¡ Y cuántas de estas 
hazañas» llevarán a cabo en las aguas 
del Paraná, entre las sombras de la no- 
che y con la complicidad de las autori- 
dades de a bordo! Porque la organiza- 
ción obrera no se ha destruído solamen- 
te suplantando con carneros a los obre- 
ros federados; entre los múltiples re- 
cursos de la «liga», el de más eficaces 


cubierlo el que comentamos, se puede 
afirmar que la tripulación del «Iberá», 
no es este el primer prójimo que arroja 
por la borda. 

Conviene, pues. que los trabajadores, 
que no son «liguistas», tengan en cuenta 
estos crímenes y los hagan conocer a 
las probables victimas de aquellos ase- 


sinos «libres». 


a (A —_— 
Política de 
equilibrismo 


los manotones de la social-de- 
moctacia alom ns 


Frente al peligro bávaro se está reali- 
zando una nueva concentración republi- 
cana, Baviera, que es el centro de un mo- 
vimiento restauradr, amenaza con dis- 
gregar al ex imperio germano, constitu- 
yendo a la vez el baluarte de la mo- 
narquía y la avanzada de los destronados 
Hohenzoellern. 

El peligro immonárquico determinará la 
unión de los populares y social-demócra- 
las, fortaleciendo las posiciones de Stres- 
semann. Y hasta los comunistas poster- 
garán de nuevo su anunciada revolución, 
para salvar la república burguesa de los 
ataques del monarquismo fascista de Ba- 
viera. 

Según informa un corresponsal bien 
informado de los equilibrios políticos «de 
los partidos alemanes, las asociaciones 
republicanas se han reunido en una gran 
asamblea y han resuelto lanzar un ma- 
vifiesto al país llamando la atención so- 
bre el momento histórico porque atra- 
viesa Alemania. Lanzan, al mismo li.m- 
po, un llamamiento pidiendo que se con- 
jure el peligro que significa el nuevo avan- 
ce monárquico y para combatirlo solici- 
tan el apoyo de los obreros. 

Hacen notar que, a pesar de su discor- 
dancia con los socialistas, el partido del 
centro persiste en su oposición definida 
contra los nacionalistas, lo que anima y 
fortalece al gobierno. nl 

Contra la oposición del ministerio de 
defensa, los demócratas y socialistas se 
esfuerzan en fgrmar «centurias del negro, 
rojo y oro (aludiendo a los colores re- 
publicanos) a fin de contrarrestar la ac- 
titud de los monárquicos. 
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Al mismo tiempo se anuncia un cambio 
de política en el canciller Stressemuzn. 
El hecho de que el canciller, — comenta 
el mismo corresponsal -—— haya adopta- 
do medidas, drdenando que sean disper- 
sadas las fuerzas irregulares bávaras, po- 
ne en evidencia que, aunque larde. se 
percató del peligro que corre el régimen 
republicano, si no se persigue y aniquila 
a los monárquicos. 

in los círculos socialistas, el cambio 
de frente del gobierno central, se in- 
terpreta de dos maneras. La primera es 
que Stressemann con esa 


mente al gobierno. La segunda se atri- 
buye au la intervención del presidente de 
la república, Ebert, pues fecién ahora 
se habría dado cuenta de la importancia 
política del momento actual. 
Stressemann ha proseguido las confe- 
rencias con el fin de reconstruír el mi- 
nisterio, pero las negociaciones no ade- 
lantaron en nada. Es muy probable que 
se entreviste nuevamente con el lider 
socialista Múller, pues éste ha de lle- 
var el pensamiento del comité ejecutivo 
nacional y del grupo parlamentario so- 
cialista, ante el nuevo giro que ha to- 
mado la situación política. Ebert es aho- 
ra el que más preocupa para que los so- 
cialistas reanuden sus tareas ministeria- 
les y no escatima esfuerzos en ese sen- 
tido... . : 
En esas vacilaciones está el reflejo de 
la debilidad del gobierno de Stressemann 
Pero también demuestra los desespera- 
dos manotones de la social-democracia 
alemana, incapacitada para hccr frente 
al peligro monárquico-fascista. 
0): 


F. O. R. A. 


Este Consejo Federal, en su última re- 
unión, haciéndose eco de una publicación 
aparecida en el órgano de la U. $. A. y otros 
periódicos, por medio de la cual Vidal Ma- 
ta exige, como condición para tomar en 


icuenta la invitación que le fuera hecha, que 


la reunión se efectúe en un local autónomo, 
acordando lo siguiente: 

Considera este consejo que el local por él 
designado reune todas las condiciones nece- 
sarias para actos de esta indole y que el 
obstáculo que ve Vidal Mata no £aiste, por 
cuanto es norma establecida que los locales 
donde tienen secretaría los sindicatos de la 
F. O. R. A. están. abiertos para todos los tra- 
dajadores, lo que significa que todo intere. 
sado en conocer este asunto puede concurrir, 
sin peligro de que sele pongan obstáculos. 
Esto nos sugiere la impresión de que es un 
modo de rehuir esta discusión por parte de 
Vidal Mata. 

Por lo tanto, este consejo, siempre viis- 
puesto a buscar la verdad, desde ya faculta 
a Vidal Mata para que designe el local que 
crea conveniente, sin preocuparhos de que 
sea de la U .$. A., autónomo o de la P. O. 
R. A. Para defender los cargos formulados 
en su oportunidad, va este consejo a donde 
se le indique, 

Como este Consejo no prescindirá de la 
reunión, Vidal Mata debe informar a este 
consejo el local que designe para el efecto, 
antes del día 13 del mes en curso; de lo con- 
trario, el Consejo Federal mantendrá su in- 
vitación anterior y Vidal Mata deberá com- 
parecer el 18 del corriente, en el local Bmé. 
Mitre 3270, donde, con la comparencia de los 
delegados regionales, tendrá ocasión de le- 
vantar los cargos que públicamente le fue- 
ron hechos hace dos años. 

En la espera de que esta vez no sean de- 
fraudadas las esperanzas de los trabajadores, 
damos por aclarado este asunto. 


Por el Consejo.—El Secretario, 
(e) 


Comentarios 
telegráficos 


Aproximación a gorrotazos 


Los social-reformistas italianos están em- 
peñados en aproximarse a Mussolini. Pero 
esa aproximación se la impiden los pretoria- 
nos del dux, colocando entre el socialismo 
de opereta y el fascismo de carnaval una 
muralla de garrotes. 

En Milán, mientras se realizaban los fes- 
tejos por la “victoria italiana”, la comparsa 
social-reformista fué disuelta a garrotazo 
limpi.o Al respecto, un corresponsal da las 
siguientes informaciones: 

“De acuerdo con el permiso acordado por 
la prefectura y la policía local, los socialis- 
tas de aquella capital habían organizado una 
manifestación, en la que tomaban parte los 
reformistas Turati, Treves, D'Aragona y 
otros elementos del partido socialista y de 
la Confederación General del Trabajo, con 
objeto de incorporarse luego al cortejo ge- 
neral. 

Al tener conocimiento de ello, los fascis- 
tas quisieron impedir su participación, lo 
que dió origen a un serio desorden, a raíz 
del cual fueron objeto de serias agresiones 
Treves, Turati y D'Aragona. Parece ser que 
los fascistas se manifestaban especialmente 
hostiles contra Treves, a quien recordaban 
su famosa frase durante la guerra, según la 
cual “en el invierno próximo no habría más 
nadie en las trincheras”, atribuyéndole a di- 
cha campaña una especial influencia sobre 
el desastre de Caporetto. 

La razón de la actitud estriba en que los 
fascistas niegan a los socialistas el derecho 
de tomar parte en la celebración de la vie- 
toria, recordando su campaña derrotista du- 
rante la guerra y el periodo de bolcheviquis- 
mo que siguó a aquélla, , 

El incidente €s comentado por la opinión 
pública en forma diversa. Mientras algunos 
observan que no se les debe impedir toda 
reacción patriótica, huscando antes bien de 
atraer a los elementos que se hallaban des 
viados, olvidando en absoluto el pasado, 


actitud cree. 
obtener que los socialistas vayan nueva-¡84, con el propósito de conseguir su recono 


otros acusan, en cambio, a la tentativa Ge 
participación socialista en el cortejo de sim- 
ple maniobra política, tendiente a oponer la 
celebración de la victoria a vas ceremonias 
recientemente realizadas en ocasión del pri- 
mer aniversario de la marcha fascista sobre 
Roma”. 


¡Diplomacia bolcheviqui 


Según una información de Belgrado, el go. 
bierno ruso viene realizando actualmente ac. 
tivas gestiones en aquella capital y en Pra: 


cimiento por Yugoeslavia y Checoeslovaquia, 
como punto de apoyo para alcanzar el reco- 
nocimiento por todas las naciones, 


Se esperaba que Bulgaria, bajo el régimen 
del ex primer ministro Stamboulisky, sería 
la primera nación europea en reconocer al 
gobierno ruso, pues los agentes del soviet en 
ese país mantenían estrechas relaciones con 
el ex gobierno búlgaro, Se sabe aquí ahora 
que solamente los temores de que pudieran 
sobrevenir complicaciones con Gran Bretaña 
y Francia fueron las causas que impidieron 
se llevaran a efecto los deseos de Stambou- 
lisky, de establecer las relaciones diplomá.- 
ticas con Rusia. 

La caída del gabinete de Stamboulisky hí- 
zo indispensable el traslado a Belgrado y 
Praga del campo de las actividades de Ru- 
sia en pro del reconocimiento, y los esfuer- 
zos de los representantes del gobierno bo!- 
cheviqui están encontrando en ambos países 


una corriente de simpatía popular más nota: | 


ble en Checoeslovaquia, donde no existe un 


drilla a su mando, y cuando fué visto por 
última vez, volabez rumbc a territorio ruso, 


Progroms en Berlín 


Informan de Berlín que varios grupos de 
amotinados atacaron el barrio judío al grite 
de “que log maten” y a muchos les substra- 
jeron el dinero extranjero que tenían entre 
sus ropas. Algunos fueron levemente heridos. 

Un judío carnicero, al ser atacado, se de- 
fendió con un hacha, hiriendo gravemente a 
un amotinado. p 

La policía, usando cartuchos de foguef 
dispersó a los revoltosos, quienes luego voz 
vieron a reunirse en Alexander Platz, cerca 
del departamento de policía, gritando siem- 
pre: “Que maten a los judíos”. 

Un nuevo ataque de la policía dispersó a 
los asaltantes; pero éstos lograron atacar a 
algunos miembros de la Bolsa, que se diri- 
gían a sus domicilios. ' 


La paralización industrial 


En Mulheim todos los establecimientos de 
Augusto Thissen, incluso las fundiciones de 
acero de aquella ciudad y de Hamborn, ce- 
rrarán el sábado próximo. 

+ La nota del cierre fué fijada en unos 20 
establecimientos, que se oponen a cooperar 
con las autoridades francesas y belgas, y se 

; entiende que el cierre obedece al deseo de 

evitar que otros industriales hagan valer su 

influencia para que se llegue a un acuerdo 
con los franceses. Fritz Thyssen, propieta- 
rio también de minas y de fundiciones de 


j 
sentimiento antigermano. acero, participa con el grupo de Stinnes en 


Los propósitos de Rusia han sido acompa- 
ñados en Yugoeslavia por actividades en la 
forma de espionaje. En el último de los in- 


las negociaciones con los franceses, que fue, / 
ron recientemente reanudadas. y ( 


cidentes de esa índole le tocó desempeñar ! Huelga general en Polonia 


una parte destacada al coronel ruso Loiia. 
Este militar llegó a Belgrado hace 2 años 
procedente de Rusia, y se hizo pasar por un 
oficial zarista que huía de la persecución so- 
viética. Su relato, apoyado por documentos, 
fué aceptado como verídico por el ministerio 
de guerra, y se le nombró coronel, destinán- 
dosele a la aviación. En esa forma Loika 
aprovechó todas las oportunidades que se le 
presentaron para reunir datos e informacio- 
nes militares. 


Pero cuando la colectividad rusa antibol- 
cheviqui descubrió recientemente su verda: 
dero carácter de agente del soviet, se ordenó 
su inmediato arresto, 

Sin embargo, antes que pudiera darse 
cumplimiento a la orden de detención, Loika 
huyó en uno de los neroplanos de la escua- 


| Un telegrama de Varsovia informa que, e 


causa de las medidas dictadas por el go- 
bierno para dar solución a la huelga ferro- 
viaria, consistente en la militarización de 
log ferroviarios, el Partido Socialista decla- 
ró la huelga general y rehusó la cooperación 
de los elementos comunistas. 

El gobierno ha decidido mantener las me- 
didas de precaución que había dictado. 

Los socialistas solicitan se levanten esas 
medidas rigurosas que consideran un abuso 
oficial para impedir la libertad de acción a 
los gremios obreros, 

El gobierno ha dictado ahora nuevas me- 
didas que aseguran la “libertad de trabajo”, 
y en estos momentos reina calma en todo el 
país, según las informaciones de origen ofi- 
cial. 


DE MONTEVIDEO — F.O.R.U. 


Los sembradores de odio 


(Continuación ) 

Los calumniadores, guiados por el espíri- 
tu de venganza, prosiguieron en su campa- 
ña de acusación criminal contra la F, O, R. 
U. y los anarquistas. La policía, por su par- 
te, también fué llevando a la práctica las in- 
dicaciones. Hoy unos y mañana otros, ha de- 
tenido a todos los obreros en madera que se 
sabía eran partidarios de la F. O. R. U, No 
obstante haber sido detenidos más de 50, u1 
un solo anarco-dictador, ni uno solo fué mo- 
lestado. ¿Verdad que es una rara coinciden- 
cla eso de que la policía cumpliera las indi- 
caciones que ellos dieran? 

A consecuencia de tal “arreada”, Conas, 
Preda y Cisneros se “lucieron” fotográfica- 
mente en las columnas de la prensa burgue- 
sa, como verdaderos criminales. Preda, no 
obstante haber transcurrido 40 días y uo 
habérsele podido probar absolutamente na- 
da, continuaba detenido. La F, O, R. U., en 
vista de eso, con la seriedad y serenidad 
que siempre la caracterizó, ha vuelto a po- 
ner los puntos sobre las ies, con esta otra 
publicación: 

h “F. O. R. U. 

De nuevo se pone de manifiesto el afán 
reclamista y el vocabulario soez de los que 
pretenden unificar al proletariado. 

A raíz del suceso Carril, los que a diario 
nos llaman policías, con el premeditado pro- 
pósito de acabar con la F. O. R. U., se han 


colocado a la altura de los Moya, Valdés y ; 
Amor, lanzando su acusación contra los li-, 


bertarios y señalando por medio del anóni- 
mo a todos los camaradas que integran la: 
sección industrial de O. en Madera. ¿Qué di- 
cen los trabajadores del C. P. U. O. a esto? 
¿Cómo se explican esa detención de liberta- 
rios exclusivamente? ¿Cómo conoce la poli- 
cía los nombres y domicilios de todos los in- 
tegrantes de la sección industrial? ¿Por qué 
se mencionó o acusó a Preda, de hechos an- 
teriores, el mismo día de su detención? 

No nos cabe duda que los dictadores «us 
servicio de Falero, han oficiado de soplones 
y son ellos los autores del anónimo que mo- 
tivó la encarcelación de tres inocentes. Que- 
da descartado que la delación que pesa so- 
bre Cisneros, Preda y Conde no va dirigida 
únicamente contra ellos, sino también con 
tra la F. O. R. U. Pero los anarquistas es: 
tán fogueados en la solidaridad, y mientras 
nos quede un átomo de convencimiento 
acerca de su inocencia, trabajaremos por 
los nuestros, — El Consejo Federal, 

Septiembre 13 de 1925”, 

En esta publicación de la F. O. R. U. hay 
dos preguntas que hoy, después de haber de. 
clarado Preda, podemos contestar debida: 
mente. ¿Cómo conoce la policía los nombres 
y los domicilios de todos los integrantes de 
la sección Industrial? 

Esta pregunta ha quedado debidamente 
aclarada al ir a declarar los tres presos men» 
cionados, pues el juez exhibió tres anónimos 
entregados por la policía, en los que se de- 
cía a los policíacos, más o menos, lo siguien. 
te: “Si ustedes quieren saber quiénes son los 
autores del atentado a Carril, tienen que de- 
tener a todos los que forman parte de la sec, 

| ción industrial de O. en Madera, entre ellos 
Preda, Cisneros, Grisolia, Feglia, etc., ete.” Y 
¡ esos compañeros, como ya hemos dicho, han 
4 


. 


sido detenidos y “acariciados” en el “jardm 
de los suplicios”. ¿ 

Y bien, ¿Quiénes son los autores de di- 
chos anónimos? Esto es lo que nos tiene 
preocupados grandemente y que, en gran 
parte, ya queda descubierto al contestar a 
esta otra pregunta: ¿Por qué se mencionó o 
acusó a Preda, de hechos anterros, el m:rsmto 
día de su detención ? 

Preda (según declaraciones que la policía 
hizo en el mismo día de su detención) ha- 
bía tomado parte en los hechos análogos en 
La Plata (R. A.), lo cual también se men- 
ciona en uno de los citados anónimos. Ls 
persona sabedora de la vida íntima de Preda 
era María Collazo -— esto según versiones 
que circulan y que están justificadas en par- 
te, si se tiene en cuenta que, fué en su do- 
micilio dónde se alojó Preda cuando llegó 
a Montevideo. 

Este detalle, hoy un tanto “misterioso”, 
es lo suficiente preciso cono para ir desen- 
redando la madeja “unionista”, de la que es 
parte integrante la persona mencionada. 

Los anarquistas, por su parte, consecuen- 
tes con el espiritu de solidaridad que síen- 
pre los caracterizó, no han dejado en ningún 
momento de extender su mano solidaria y 
fraternal a los compañeros detenidos. 

El silencio más profundo reinó deste 
aquel entonces hasta el día en que falleció 
Carril: silencio que fué roto por la U. S. U. 
. con el manifiesto ya transeripto y con otro 
que pasamos a transcribir en partes, por ser 
i demasiado extenso. He aquí su primera 


te: 
“U. S. Uruguaya. -— El atentado divisio- 
' nista terminó con la muerte del apóstol Ri- 


| cardo Carril. — La protesta del prole NY 
:, de la U. S. U, -- Se consumó el crimen. —” ) 


Ricardo Carril ha muerto.— 

La horda divisionistas está de parabienes. 
Se consumó el crimen que en forma sinies- 
tra concibieron sns almas ruines y cobardes, 
y ejecutaron manos mercenarias con la ma- 
yor felonía y traición que imaginarse pueda. 

Se consumó el crimen, trabajadores. 

¡Carril ha muerto en medio de horribles 
dolores! 


Ya no veréis aquella figura varonil y en- 
tusiasta arengando a las multitudes escla- 
vas a que se rchelen contra la opresión ca- 
pitalista. Ya no veréis a aquel formidable 
Espartaco de la Revolución que se llamó Ri- 
cardo Carril, lanzando apóstrofes contra la 
tiranía de los mandones  ensoberbecidos, 
apóstrofes que eran mazazos lanzados al ros. 
tro de los malvados. 


La horda divisionista está de parabienes, 
trabajadores. El crimen se consumó. Carril 
ha muerto por la traición y por la infamia 
de los sicarios. AL: 

Pero Carril vivirá eternamente en la me- 
mporia del pueblo, para escarnio de sus ase- 
sinos”. E 

En efecto, si algo hay de verdadero y 
cierto en este párrafo, es aquello dé que “ha 
muerto en medio'de, horribles dolores y de 
que ya zo yolveremos a Rirabs? más”; que, en 
cuanto a lo. de “Apóstol y espartaco de la re- 
volución”, ni :2-él nf 4 105 escribas de' tw 
mamarracho nada ¡débem “las: miltitudes es 
cavas o IN 
3 Nosotros, por nuestra parte, también. sen- 
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timos su muerte; pues si bien es cierta que 


de entre lo que él defendía y nuestras ideas 
de hay un abismo insondable, no es menos 
ce- cierto que, en gran parte, nuestras concep- 
ciones anárquicas se las debemos a los que 
$0 hoy reniegan de aquello que defendieron en 
ar años mejores. Por eso sentimos su muerte, 
se porque ha muerto claudicando las mismas 
de ideas, las mismas concepciones que en otro- 
su ra cooperó a inculcarnos. 
do En otra parte del manifiesto de la U. $. 
ta: U., se dice: 
de “La U. S. Uruguaya tiene ya una bander., 
en que tremolar al compás de los vientos reac- 


cionarios del divisionismo criminal, -Clyu 
cueva principal se encuentra en la calle 
Cuareim. 

Una bandera que es un símbolo, que es to- 
da una trayectoria de luz y de verdad a su 
paso por la vida. 


Bo Esa bandera, ese símbolo de amor y de 

o justicia, se llama Ricardo Carril, y la U. $. 

de U. la levantará muy alto, tan alto, que strya 

la- de faro luminoso a las masas trabajadoras 

ón en su marcha hacia su completa emancipa- 

ción, y sirva al mismo tiempo como índice 

me- acusador que eternamente señale a los ver- 

dugos de la unidad del proletariado y 

As que con todo cinismo se cubren con el man- 

So to glorioso de un bello ideal, manchándolo 
a de vergiienza y de oprobio”. 

¿“Una bandera que es un símbolo, que «s 

ne- toda una trayectoria de luz y de verdad a 


o”, su paso por la vida”? Verdaderamente, no 
puede pedirse mayor desparpajo. Sí, porque 
para haber sido “luz”, no tenía que haberse 
prendido a las ubres de las cotizaciones «2 
una institución que, como la U. S. U., coope- 
ró con las autoridades argentinas, represen- 
tadas por el asesino Varela, a ta matanza “a 
los centenares de proletarios asesinados en 
Santa Cruz, ni haber cooperado a la obra 
infame de todos los enemigos del anarquis- 
mo. En cuanto a lo de “verdad”, no pasa de 
ser otro sofisma, pues nosotros mismos he- 
mos sido acusados, por la redacción del pas- 
quin “La Batalla”, de aliados de la burgue- 
sía y otras lindezas, por haber cometido el 


rm” “terrible delito” de acusar al gobierno ruso 

di- de estrangulador de la revolución: “terrible 

ne delito” de que ahora se hacen cómplices 

an ellos, mandando telegramas de protesta a di- 
a cho gobierno. 

50 (Concluirá). 

o (0) 

ía A 

+ El capitán 

5 Peristoques 

Le 

e) (Del anecdotario local) 

hes 

ar- Es un hecho o que todos los altos 

do- personajes del mundo se pasean por la esfe- 

EgÓ ra de sus actividades en gira de grata o in- 


grata inspección, como el león por las selvas 

0”, de sus dominios y la hormiga alrededor de 
su hormiguero. Eso es viejo y tan antiguo 
como andar descalzo el que no tenga zapa- 
t0s. A todo el mundo, sobre todo el mundo 
de figuración, le gusta el paseo por los afue- 
ra de su “chateau”, como a cualquier reye- 
zuelo las cacerías en las granjas señoriales. 
Es muy lindo, bello, hermoso, agradable, 
eso de salir de paseo por los campos, tomar 
aire libre, sano, sobre todo si se lleva la an- 
dorga llena y ia bolsa repleta de “forraje”; 
estoy por decir que es la mejor de “las vi- 
das”. Se pasean los reyes, los presidentes, 
los diplomáticos y hasta cualquier cachifon- 
do de cualquier credo político. En esta épo- 
ca de pleno “bienestar” humano, los gran- 
des hombres no tienen otras ocupaciones 
más dignas que pasearse por las afueras. 
Ayer sé paseaba el presidente Alvear por 
“sus” dominios en el afán de exhibir su f- 
gura de atorrante aristócrata; ahora se pa: 


ro sea cualquiera, que tiene ganas de exhibirse 
A como cinta en la pantalla. Ya que va de pre- 
da sidente la cosa, ayer se paseaba al bello pia- 
un cere hasta cansarse, el presidente argentino, 
e gracias a las urnas; pere vuelto aquel a su 
cueva rosada, salo un otro cualquiera de les 
ds “presidentes” que ambulan por esos mun- 
dos, como el Capitán Peristoques, presidente 
Pn- de la república de los insectos, por ejemplo. 
la- Así es que el pueblito de Chabás se ha vis- 
a- to coronado de honor en estos días de pri. 
ble mavera, con la visita de uno de los grandes 
ed- hombres que ambulan, olvidado por el mun- 
la do: el capitán Peristoques, presidente de la 
OS república de los insectos, es decir, secretarte 
ys patentado del múltiple secretariado “alado”, 
personaje por demás conocido en el ambien 
es, te regional desde sus tiempos de forero erm- 
1 pedernido en el secretariado histórico de la 
a F. O. R. A. det -V. Su historia es la del me- 
teoro rojo, que brilla un momento y luego 
ne- desaparece en la penumbra del olvido; su 
se vida es la del hastiado del silenció, que en 
un ataque de figurativismo surca por el 
y mundo de la popularidad, a trueque de un 
Y momento de vida. Asi surgió y brilló en el 
de Namado “año rojo”, como un astro vagabun: 
'do que surca instantáneamente las capas mu 


seosas “el globo.terrestre y luego desapare 
na ció del gampo; ee: para surgir en e 


OS mundo de 10 3 Ls 
FignrÉ y, ¡eritó desdollante en 

em la historia* ú" regional, donde 
“crió canas en % pur según un pedazo 


En la Isla Maciel (P. de los Pescadores) 
a beneficio de LA PROTESTA 
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Menores de 10 años, eratis 


Punto de embarque: PEDRO MENDOZA y GaABOTO —Tranvías que dejan en 
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de sus mentiras tortificadas, disfrazadas de 
“afirmación de doctrina”, con cuñete litera: 
rio, y se dice que fué contricante de Dúetil 
en una controversia sobre la “fusión”, en el | 
antiguo local de la calle Humberto, pero 
pronto, en un salto de liebre montés, desapa- 
reció en la espesura anarco-sindico-Dolchev:- 
qui, patrocinante directo de la llamada uni- 
dad de clases, a quien el proletariado revo- 


lucionario le debe todayía la “changa” por 


tan brillante labor de confusión, desbande, 
odios e intrigas, cuya responsabilidad pex: 
scbre el lomo del perínclito capitán Peris- 
toques, 


Si hubiera descarrilado el tren que lo con- 


dujo a La Plata, al agonizante congreso ca: 


mialeón, hubiera acaecido un desastre menos 
funesto para la causa del proletariado, pues 
log muertos 
uno que en aquellos momentos hubiera pro- 


hubiésemos lamentado entre 


ducido su momento de dolor. 


He aquí un pincelazo sobre la personali- 


sis”, tema que por cierto A E OO, dea, interesar | contaras, Poda, 10 asa. torn bo, interesar 
mucho; pero lo cierto es que a “raíz de eso” 
vino el capitán. Peristoques, secretario en je- 
fe del “anarquismo nuevo”, uno de los ases 
de la “unificación” divisionista, que hoy 
más que ayer sigue ahondando el rencor en- 
tre los hijos del trabajo. Por mi parte, opino 
que si el capitán Peristoques hubiese veni- 
do algunos meses antes, hubiésemos teniao 
un “menino” apto para arrastrar la “male- 
ta” en la chacra de maíz, , por otra parte, 
hubiese aguardado unos días más y llegaría 
a tiempo para clavar la horquilla en la cose: 
cha que se aproxima; lo uno o lo otro seria 
superior a su “ciencia maximalista”, que 
ahonda los viejos y Crea nuevos rencores en- 
tre los parias campesinos, que por cierto, 
antes que escuela dictatorial, necesitan luz, 
mucha luz en el cerebro, que ilumine ese 
conjunto de mentalidades oscuras, para que 
vislumbren el verdadero camino del porve- 
nir: la Anarquía. 


|] tecimiento moscovita en relación con el pro- 


dad que “honró” a Chabás con su visita pri- Peregrino JOB. 


maveral. 

Hace ya tiempo que no nos veíamos la ca- 
ra con el capitán Peristoques. Iba yo a to- 
mar el tren, cuando saltó a tierra este perso- 
naje, Con una valijita en la mano; mirán- 
dolo de frente, parece al primer golpe 
vista un médico sin clientela; mirándolo de 
perfil, parece un corredor de compañía de 
seguros, pero cuando echa a caminar a tran- 
co largo y se le alínea “in diestro”, es toúo 
el tipo de un prestidigitador hecho y dere- 
cho, apto para el escamoteo de la “unifica- 
ción”. Es otra virtud del capitán Peristo- 
ques: rivaliza a un Frégoli, en pleno día, y 
esto debe ser un resabio de sus tiempos his- 
ióricos con sus saltos de clown Paneracio, 
de secretario forista a sindico-dictador-anar- 
co-maximalero, en su sed de popularidad en 
el carrindango del figurativismo rancio. 

Una casualidad, de esas que a menudo, Jie- 
nen escarvando en nuestras actividades 2o-/ 
tidianas, no me permitió conchrrir a oir su 
verba apostolar. Aquel día pensé yo que co- 
mo secretario en jefe del “anarquismo nue- 
vo” haría en el teatro Verdi de Chabás una 
exposición clara y concreta de ese “anarquis- 
mo” reformado, puesto en zaranda en el 
“ala” apolítica”. Un amigo concurrió al cine 
con el deseo de conocer la nueva doctrina 
por boca de uno de sus propios líderes, pero 
salió de la conferencia tan conocedor del 
“anarquismo nuevo” como el presidente Al- 
vear de pelar espigas de maíz. Dice el com- 
pañero en cuestión que el portuguesito había 
resultado un bolcheviqui de cabo a rabo, 
pues toda su conferencia ha versado alrede- 
dor del sistema soviético de la Rusia bolche- 
viqui, como un chorizo apologético a la dic- 
tadura leninesca, y luego puso todo el acon- 


Chabás. 
—— (0). 


Cuestiones ferroviarias 


Al margen de 
un congreso 


Lentamente, de a poquito y como poda- 
mos, vamos a extractar lo mejor y lo peor 
del reciente congreso de ser goviarios del F. 
Cc A 

En este congreso,. lo hfimero que ocupó 
nuestra atención, fué el delegado de la Usa. 
Este delegado, Hamado J. M. Fernández, y 
conocido por Lirio del Campo, nos dijo que 
la entidad a que pertenece y representaba 
(la Usa) era eminentemente “unionista”, y 
que en nombre de ella nos traía un cordial 
saludo a la vez que nos exhortaba a deponer 
ese criterio erróneo que mantenía la auto- 
nomía. 

Bien, pues, pasaremos, aunque sintética- 
mente, a exponer nuestros puntos de vista, 
lo cual nos obligó a sostener la autonomía 
de los ferroviarios. Reconociendo el actua: 
estado amorfo de los ferroviarios, al extremo 
de no conocer ni saber aun la existencia de 
dos centrales obreras en el país, expuesto 
ya aunque trunco en estas columnas, agrega: 
remos lo siguiente: 

El Comité pro Congreso del F, C. C, A,, 
desde que quedó constituido — habiamos di- 
cho — hasta el congreso constituyente del 
mismo F, C. C. A., ni de éste hasta el pri- 
mer congreso ordinario, que es el que co- 
mentamos, no se- hizo propaganda por la 
F. O. R.A. 


Esto, sin desconocer que fué un error por 
parte nuestra, es sin embargo el suficiente 
atenuante que nos asistía a los simpatizan- 
tes de la F, O. R, A. para sostener la auto- 
nomía, Como podíamos plantear de Imprevis- 
to la adhesión a la F. O, R. A. en el recientíe 
cengreso, cuando no solamente no se hizo 
propaganda — ni la F. O, R. A. ni nosotros 
— por intermedio del periódico, del folleto 
ni desde la tribuna, since que ni saben de la 
existencia de tales centrales obreras en el 
país, y que menos aun conocen el valor mo- 
ral e ideológico de cada una? 

A esta proposición imprevista podíamos 
recojer como única respuesta—y con razón 
— que ellos — los ferroviarios — no pueden 
adherirse a la F. O. R. A. porque no es so- 
lamente que no conocen su existencia, sino 
que no conocen el valor moral e ideológico 
de ella, puesto que eso es lo principal que 
debe interesarnos. Además, que af Invitar- 
nos a reorganizarnos en sindicato por ferro- 
carril, no se nos mencionó la existencia de 
tales centrales obreras, y menos la indispen- 
sable necesidad de adherirnnos a una de 
ellas. 

He ahí la razón aplastadora e irrefutable. 
Pero hay más, la F. O. R. A. ni nosotros no 
hicimos ninguna clase de propaganda por 
ella. Mientras que la U. $. A. sí. En la mayo- 
na de las secciones circulaba “Bandera Pro- 
letaria” y el “Boletín”. En los cuales no po- 
día esperarse otra cosa que propaganda por 
la Usa y en contra de la F. 0. R. A. 

En efecto, al plantear la adhesión en este 
estado deficiente de conocimiento de los fe- 
rroviarios, no podía esperarse más que la 
adhesión a la Usa o la autonomía, A esto 
se preguntarán ¿por qué no consienten la 
adhesión de los ferroviarios a la Usa? Y a 
ello debemos responder esto: que se adhie- 
ran los que quieran y cuando quieran, pero 
que lo hagan por voluntad y eonocimiensu 
propios, después de conocer el valor moral 
e ideológico de la Usa y de la F. O. R. A. 

Pero 2 esto hay algo tanto o más funda- 
mental que agregar: que el Sindicato es el 
punto exclusivo de nuestros sacrificios y an- 
helos y no podemos consentir que nos lo 
arrebaten quienes no les costó crearlo. 

Si la U, S. A. lo acepta en su seno en ese 
estado amorfo, la F. O. R. A, en cambio no 
puede aceptarlo poz cuanto en la primera 
lucha que se suscite no responderán como 
es debido, y se verá en la imprescindible ne- 
cesidad -de excluirio, , 

Los pocos: hombres: conscientes que res- 
“ponden, como es debido, :en un: movimiento, 
serán arrojados“a'la calle y los “ferroviarios 


letariado, por el punto de la dictadura, cu, 
minando en una combinación hiposulfítica 
de soviets con la dictadura que ha triunfa- 
do en la Rusia roja, es decir, “la que impe- 
ra en la Rusia y la que ha de imperar en 
todo el mundo, como un triunfo de la revolu- 
ción, pese a quien pese; la misma que se im. 
plantará en la Argentina el día que se “haga 
la revolución”. 

Hablando de las tendencias sociales, el Ca- 
pitán Peristoques enseñó una punta del pa: 
ñuelo y se lo guardó en el bolsillo, de la ce- 
raula, Dijo algo así: “hay una tendencia 
contraria, eminentemente conservadora: ta 
burguesía; una tendencia que, aunque que 
sostienen los que, aunque se dicen amigos 
de los trabajadores, son enemigos declara: 
dos de la revolución; hay una otra tenden- 
cia... (aquí los ángulos de la boca se le 
iban aproximando demasiado a las orejas y 
tuvo que cortar el chorro). Para los que Co- 
nocemos al cojo en el andar, ya sabemos a 
donde van esas carambolas que se tiran por 
baranda, y dejamos el comentario para otro 
día. ; 

Todo esto pasó sin estampilla; pero al 
otro día, al ser interrogado el compañeru 
sobre la impresión de la conferencia, se des- 
colgó con toda una fraseología de gaucho re- 
tobado: 

—:¡O0h, dejesé de embromar, amigo, con su 
Demóstenes. Es un orador de pose, con mas 
traza de candidato a diputao que de tribuno 
proletario! Lo que siguió en esta tertulia 
“puro-unificacionistas”, a guisa de comen- 
tario, también queda en el tintero. 


Pero, vamos. A la conclusión a que llegó 
el capitán Peristoques es vieja: a la “dicta- 
dura proletaria”, la inevitable dictadura, 
pues “el pueblo no está preparado”, y este 
estribillo es viejo y gastado. Hacía días ya 
que estaba. anunciada la conterencia de ra 
“Verdi” en un cartelón cuadrado y en los 
términos siguientes: “...Hablará el doctor 
Juan Lazarte, profesor de la universidad de 
Córdoba”, Ignoro si el doctor Juan Lazar 
es en realidad profesor de la universidad “e 
Córdoba o si es solamente doctorado en la 
universidad de la “Ciudad Fantástica”. Lo 
que no ignoro es que el doctor Lazarte es un 
hombre de ciencia y por lo tanto, todo hom- 
bre cuya actividad intelectual gravita en el 
mundo de la sabiduría, debe estar algo más 
arriba que esa rútina cizañera que entreteje 
el odio en el seno de la colectividad trabaja: 
dora. 

No vamos a preocuparnos si el doctor La- 
zarte venía o no a dar la conferencia anu 
ciada, sobre “El alcoholismo y la tuberculo- 


DICIEMBRE Primer gran Pic-nic de la temporada ¡[Panta de música, Ba- 
A E 


zar rifa, ruleta de 
libros y otras di- 


versiones 


Habrá un surtido 
buffet a precios 
familiares 


continuarán siendo una masa informe, por: 
que no es solamente que se pierden algunos 
hombres, sino que son precisamente los que 
pueden inculcar luz y sentimientos sólida: 
rios. 

He ahí el por qué no qtreremos hombres 
amorfos en las filas de la F'. O. R. A. Si pre- 
tendiéramos, como la Usa, arrear con los 
ferroviaros en su estado actual de deficien- 
cia y desconocimiento de las luchas, es co- 
mo llevarnos gatos embolsados. Peligrando 
que éstos se vuelvan a su vieja y primitiva 
querencia. 

Por esto es que cuando subimos a la tri- 
buna, no subimos con la antorcha en una 
mano y el látigo en en la otra. Subimos, sí, 
ofreciéndoles franca y libre la entrada a 
nuestras filas, a nuestro campo de lucha, 
pero no les ofrecemos privilegios ni gangas. 
Subimos para invitarlas a empuñar en una 
mano la antorcha y en la otra el pico para 
derrumbar el podrido régimen actual; para 
que surjan edificios nuevos y libres, para 
que surian plantas nuevas y vigorosas y 
fructíferas: en una palabra, la emancipación 
del proletariado, la liberación de los pue- 
blos. 

Viniendo los hombres conscientes, con- 
vencidos y entusiastas a nuestras filas, en 
tonces no habrá peligro a empacho y des- 
membramiento, Pero esto ha de ser después 
de amplia y clara propuganda. Y eso es lo 
que no se hizo hasta hoy en el C. A. 

Por otra parte, cuando se tratara de pe- 
queños grupos que se inician, entonces sI 
sabe plantearles el problema de las centra- 
les; aunque se dividan, pero no en este ca- 
so, que se trata de miles de obreros consti- 
tuídos en un sindicato y que después de des- 
plegar una extensa propaganda, bien puede 
obtenerse la adhesión total de ellas a una 
sola de las centrales. O por lo menos, una 
buena o la mayor parte... 

He ahí, pues, expuestos amplia y minucio- 
samente los factores que nos obligaron a sos. 
tener la autonomía «de los ferroviarivs en 
este congreso, ya que no nos quedaba otro 
recurso si queríamos ser razonables y sin- 
Ceros. 

Colocados en la autonomía, y en ella pues- 
ta vigorosamente en juego la lucha de ten- 
dencia, de ahí surgirán ya los hombres he- 
chos y completamente definidos ar calor de 
la tendencia que venza y triunfe por el pe- 
so de su valor moral e ideológico. 

Bien, pues, si bien es cierto que no se 
aceptan los hombres indefinidos, nv es me- 
nos cierto que hay que hacerlos; y que 
quien ha de hacerlos no son otros que los 
anarquistas, y en la autonomía tienen debe- 
res y derechos para medirse de ahora en 
adelante el valor de la F, O. R. A. contra el 
de la Usa. Hecha esta composición de lugar, 
seguiremos comentando — como decíamos 
— lo bueno y lo malo del reciente congreso. 


R. S. GOROSITO. 
Rosario. 


(e) 


Valorización de 
lo negativo 


Así podríamos calificar el hecho de 
haber ocupado las columnas de LA PRO 
TESTA para hablar de un individuo de 
la catadura moral del actual secretario 
del gremio Metálúrgico, y de sus par- 
cialos. 

Con los invertidos morales es tan ab- 
surdo el polemizar, que nadie que” no 
quiera malgastar su tiempo debe inten- 
lo siquiera. ¡Quien va a discutir respon- 
sabilidad con los prostituídos! 

Y esta es la causa porque ninguna voz 
(al decir del articulista) contesta a los 
brulotes del tal Milessi. Si alguien duda- 
ra de la veracidad de las acusaciones 
que hice llegar primero a los nafteros, 
luego al Consejo de la FE .0. R .A., y 
que por último formulé en plena asam- 
blea del gremio, puede fácilmente com- 
robarla pues ahí está el compañero 

ontoya para responder; a éste le dicen 
elemento policial y la policía le ha re- 
ventado los pulmones a Faíz de las acu- 
saciones de Milessi. Para nosotos es bas- 
tante la autorizada palabra de este apre- 
ciable compañero, para el que no le 
basta, puede recurrir al abogado y al 
médico que ha atendido a todos ellos, 
y comprobar como ia policía dejó a 
«sus elementos» a raíz de las declara- 
ciones del que fué «víctima de la con- 
fabulación policial». Luego con cualquier 
abogado se puede comprobar la fidelidad 
de la copia del proceso en la que constan 
las declaraciones de cada uno de ellos 
y en la que (rara contradición) los ele- 
mentos .«policiales» no acusan a nadie 
pues se limitan a defenderse, y la «víc- 
lima» de ellos ,los acusa en unión de 
una infinidad de compañeros de aque- 
lla localidad, comprometiéndolos en con- 
junto. Si esto no basta, alli están los 
compañeros del Comité Pro Presos y los 
de Carpinteros y Aserradores de San 
Fernando, a más los miembros de co- 
misión de los carpinteros de aquí, que 
según ur acta Tabradá atestiguaban. el 
haber estado reunidos con Milessi la 
noche del hecho y que él con sus de- 
claraciones comprometía - ya: que los. ha- 


cía quedar como falsos al declarar lo 
contrario. 

Todo esto que escribo aquí lo dije en 
una asamblea en pleno de los Metálúr- 
gicos proponiéndoles a más la cosvoca- 
toria de una asamblea extraordinaria, a 
la que concurrirían los compañeros acu- 
sados por Milessi. En contestación reci- 
bí insultos, calumnias y una declaración 
o insinuación, compromeledora para mí 
y otros compañeros de parte del «cuasi 
honorable » Miranda. 

Para qué insistir entonces; allá ellos 
con él, que son tales para cuál. Y otra 
cosa no era dado esperar dentro de un 
sindicato : <antipolítico» y cuya Comisión 
administrativa y de prensa están en ma- 
nos de los aspirantes a concejalías y di- 
putaciones. 

Queda pues aclarado el por qué de 
que ninguna voz se levantara contra las 
difamaciones del marxista ese. Pues, por 
mi parte, entiendo que no se debe discu- 
tir responsabilidad con quien no tiene 


honestidad. 
M. ROCINA 
——ÁN— 


BALANCE 


De la función realizada en el salón «Unio- 
ne e Benevolenza», el día 4 de Noviem- 
bre de 1923, a beneficio del Comité 
Pro Presos y Deportados. 


ENTRADAS 

470 entradas vendidas a 1.— 470.— 
SALIDAS 

Pagado por salón 120.— 
Al cuadro «Arte y Natura. 129.— 
Permiso Municipal 15.— 
Derecho de autor 15.— 
RESUMEN OS 
Entradas: 470.— 
Salidas: 279.— 
Benefici: 191.— 
Por el Grupo Editór: Gómez — Ber- 


gonzi y Mora. 
Por el Comité Pro Presos :Chiapparini 
— Maure. 


DONACIONES 


Recibido en el salón: 


Niña Alegre, 1.00 Francisco Sán- 
chez, 5.00 — Sobrino, 2.00 — Navas, 2.00 

Diez, 100 — El de Siempre. 300 — 
Cavello, 1.00 TOTAL: 15.— 


(9) 
Periodico Anarchico “*1' Auveniro “* 


L'assemblea degli amarchici italiani, rea- 
lizzatasi Sabato scorso in Bartolomé Mitre 
3270, é riuscita imponente per il concorso 
di numerosi compagni; ció dimostra che la 
necessitá di un foglio libertario in lingua 
italiana era sentita da tutti. 

Risolta la questione finaziaria, mediante 
la contribuzione mensile fissa dei gruppi: 
Cetrarese e Pietro Gori e la circolazione di 
schede di sottoscrizione, gli intervenuti no- 
minarono un comitato dí redazione incaris 
cato di compilare il periodico appena ter- 
minato il lavoro di preparazione. 

Tutti coloro che approvando questa inizia- 
tiva desiderano aderire, collaborare o ceon- 
tribuire finanziariamente possono indirizza» 
re a: C. Daleffe, Perú 1537. 

Una seconda riunione degli anarchici ita» 
Hiani si terrá Giovedí 8 Novembre alle ore 
21 in Bartolomé Mitre 3270. 

IL COMITATO 


Libreria de LA PROTESTA 


Editados por el ““Comité de Agita- 
ción por la libertad Je R. Flores Ma- 
gón y demás presos””, hemos recibido 
las siguientes obras, que tenemos a la 
venta en esta administración : 
Númenes Rebeldes, por Práxedes Que. 

rrero $ 1.— 
Semilla Libertaria (colección de artícu. 
los), por Ricardo F, Magón, 2 to- 
mos $ 2.— 
Verdugos y Víctimas — drama, por Ri. 
cardo Flores Magón $ 0.50 


Peon 
Trabajadores: | 
leed y difundid 
LA. PROTESTA. 


a (65) 


A 


| E. 0. Local de Necochea 


Como estará enterado el proletariado 
por nuestro paladín LA PROTESTA, la 
huelga que sostenía el gremio de ladrille- 
ros de esta localidad contra los dueños 
de hornos por negarse a reconocer el 
pliego de condiciones pasado por el mis- 
mo. asumió caracteres magníficos. 

Este movimiento tuvo lugar el día 12 
de Octubre del corriente año, con la pa- 
ralización completa de todos los obreros 
del ramo. 

Claro está, tiene lanto poder en los 
espíritus débiles la sumisión, producto 
de la enseñanza que recibimos en la ni- 
ñez y del medio ambiente en que nos 
desarrollamos, que consigue arrastrar a 
una gran parte de hombres hacia la 
obediencia de otros hombres. 

En este conflicto sucedió que, una par- 
te de los obreros luchaba contra los vam- 
piros y contra los estólidos obreros que 
obedecían más a las falsas promesas de 
sus explotadores que a sus mismas ne- 
cesidades. 

Casi en todas las asambleas, estos des- 
vergonzados, procuraban sembrar la ci- 
zañas entre sus compañeros, y después 
llevar los chismes a sus amos y contarles 
lo que en la asamblea se acordó y, de- 
latando a los que más se destacaban en 
la lucha y aconsejando a los patrones 
que no firmaran el pliego porque a los 
pocos días tendrían otra huelga, y que 
ellos irían lo mismo a trabajar ya que la 
huelga era sostenida por tres locos. 

Así pasaron los días hasta que por fin 
llegó el 31. En una asamblea realizada 
con un pequeño número de obreros, he- 
mos de hacer notar que para esta fecha 
se habían truncado dos asambleas por 
falla de número, los apocados y bribones 
agenos al gremio pudieron infundir la 
desmoralización en los obreros, aconse- 
jándoles que fueran a trabajar, alegando 
que los «padres» de familia no tenían 
galleta en sus hogares y que tenían nece- 
sidad de trabajar, pues no podían sos- 
tenerse más y ahbían resuelto volver ai 
trabajo. En seguida se retiraron no dan- 
do lugar a acordar nada práctico. 

Téngase presente que los obreros que 
dan la vuelta al trabajo van en peores 
condiciones que antes, quedando un nú- 
mero de intransigentes que prefieren an- 
dar con el «mono» al hombro antes que 
bajar la cerviz. Este grupo de compa- 
ñeros está dispuesto a sostener la so- 
ciedad y por ella misma llevarles pro- 
"paganda a los sumisos, a los humillados 
que dieron la vuelta al trabajo. 

Este movimiento, no es un relroceso. 
Recojeremos el fruto y la experiencia 
para otva vez obrar y aplicar medios 
más persuasivos para doblegar la pre- 
potencia burguesa y la cobardía de los 
explotados. 

A todas las agrupaciones y gremios de 
ladrilleros que tengan propaganda, les 
pedimos nos la envíen para reiniciar 
un huevo periodo de organización y pre- 
parar la revancha. — El secretario. 


Después de una tregua, vergonzosa si 
se quiere, surgimos de nuevo a la pa- 
lestra. con más bríos que nunca. como 
una rehabilitación moral ante el pro- 
letariado de la región que ha venido 
observando nuestra inactividad. 

Y, consecuentes con estos principios, 
reorganizamos nuestro gremio bajo las 
nuevas y sólidas bases siguientes: 

«No más estatutos, ni disciplinas, ni 
dictaduras, ni normas sindicales, etc., etc. 

Este gremio, desde la fecha, tendrá por 
estatutos, sus asambleas soberanas y por 
disciplina y normas morales, sus mismas 
necesidades y ansias de redención, con 
igualdad de deberes y derechos para to- 
dos». 

Establecimos «bolsa de trabajo y re- 
afirmaremos nuestra adhesión a nuestra 
vieja y balalladora F. O. R. A. 

Y siendo de suma necesidad desarrollar 
una acción basta y profícua en esta ciu- 
dad populosa, » excelencia obrera, hoy 
en completa descomposición social, con- 
tamos con la solidaridad de las entidades 
anarqusilas y solicitamos foletos, perió- 
dicos y material de propaganda para 
nuestra mesa de lectura. — El secretario. 
NOTA — Loeal social: Pellegrini 70. Ju- 
am. (E €, Po) 


Huelgas 


Botledad de R. O. Mozos y Anexos de 
la Capital 


-ndl 


A los camaradas y simpatizantes de los ba- 
rrios Parque de los Patricios y de la Boca; 
a todos los obreros organizados y que simpa- 
ticen con los conflictos que la organización 
tiene con las casas que enumeraremos, de- 
ben, al mismo tiempo que poner en práctica 
la solidaridad, propagarla entre sus compa- 
fieros y amigos, para que se abstengan de 
ccnsumir en todo comercio o establecimien- 
to que esté en conflicto, 

Las casas en que se debe hacer sentir el 
peso y el valor de las palabras, traducidas 
en fuerza solidaria, son: 

Cafe de Los Patricios (antes Manzanares), 
Caseros 3000; Cafe Social, Almirante Brown 
326; Restaurant del Congreso, Victoria nú- 
mero 1468.—La Comisión. 


) » , 
A raíz de qu él burgués de ls 
— ¡ojo con e 


peso de condiciones firmado, los tra- 
jadores se declararon en huelga, y des- 
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Movimiento obrero 


ARA 


de el primer instante esta adquirió una 
energía digna de encomio. 

Sólo tres tipos recogidos del hampa 
nes traicionan, pero estamos seguros que 
el burgués no conseguirá eludir las san- 
ciones a que se ha hecho acreedor con 
su atropello a la conciencia de los obre- 
ros. — El Comité de Huelga . 


Lavadores y L. B. de Autos 

El comité de huelga de ?! 

Deán Fúnes 455 y 429, llamados «Améri- 
ca», notifica al gremio y a los trabujado- 
res conscientes, que el conílicto que pro- 
vocó el burgués Nicolás P. Filippini, si- 
gue en pie de lucha. 

¡Pobre Filippini! No le quedará más 
remedio que pasar por la secretaría de 
nuestro sindicato. Recomendamos a los 
compañeros chaufíeurs la solidaridad del 
caso. — El Comilé de Huelga. 


Sindicato Unión Cortadores, Sasiras, cos- 
lureras y anexos 
Huelga en la casa Perramus. — 
Prosigue sin variación el conflicto que 
el personal de esta casa mantiene en pic. 
Entre todas las del ramo, podemos afir- 
mar que la Perramus se caracteriza por 
la bárbara explotación que impuso en 
sus talleres, como si ánhelara hacer de 
ellos 'un infierno y un foco de tubercu- 
lósis. En la última reunión, esta C. A., 
tresolvió lanzar un manifiesto que hará 
[conocer al pueblo qué puntos calza la 
crueldad de estos explotadores, como asi- 
mismo llevará a la picota a varios imfe- 
lices que nos traicionan. — El secretario. 


Carpinteros, Ebanistas, Aserradoras y A. 

El movimiento que sigue el personal de la 
casa Roselló y Cía., situada en Avda. La Pla- 
ta 652, se manticne firme como el primer 
momento. 

Pero tenemos que denunciar al gremio la 
mala conducta de Francisco Pérez, capataz 
de la casa, que en vez de ocuparse en las 
funciones que le corresponden, trabaja y re- 
cluta erumiros, traicionando en forma mise- 
rable a sus compañeros de ayer. 

No sabemos donde tiene establecida su 
agencia, pero juramos que hemos de dar 
con ella. 

Firmes, camaradas, que el triunfo se acer- 
ca. — El personal en huelga. 


Obreros Sombrereros 

Persisten aún las causas que motivaron 
la declaración de huelga, Ñ boicot. des- 
pués, a la casa Brousson Hnos. Ningún 
abrero consciente deba ir a trabajar en 
esa casa hasta que se solucione e? con- 
llicto pendiente con esta organización. 
El C. de huelga. 


Obreros Ladrilleros y Anexos 

El conflicto que sostenemos con los 
patrones del horno que no ha firmado 
el pliego de condiciones, está en todo su 
apogeo, no habiendo ocurrido novedad 
ninguna; solamente algunos albañiles se 
han mostrado reacios al movimiento. — 
El secretario. 


8. O. de la Industria del Oalzado 


Sección cosido a mano.— 

Habiendo presentado un pliego de con- 
diciones a la casa S. Arbelo, sita en Co- 
rrientes 873, exigiendo la unificación de 
precios, al cual pedido el capitalista se 
negó, los obreros declararon la Li 

or lo tanto, se pide la debida solida- 
ridad a los zapateros de cosido a mano, 
y que no traicionen dicho movimiento. 
—La Comisión. 


.Onvocatorias 


Ateneo Anarquista 

El jueves 8, a las 21 horas. quedan 
convocados los componentes de la C. A., 
como también todos aquellos compañe- 
ros que se interesen por nuestra labor 
de propaganda. 

Se encarece la puntualidad . —El se- 
cretario. 


Agrupación Amigos de Argonauta 

Se invita a los camaradas que han 
de participar en los trabajos del pic-nic 
del próximo domingo, que no falten 
a la reunión a verificarse el jueves pró- 
ximo, a las 9 de la noche, en el lugar 
de costumbre. — 'El secretario. 


Constructores de Carros 
El sábado 10, a las 20 horas. se reali- 
za asamblea general del gremió. Invita- 
mos a ella a los socios y no socios. — 
El secretario. 


Centro Libertario de BE. S. y orientación 
gremial de Nuevos Mataderos 

El viernes 9, a la hora de costumbre. 
en nuestro local social Chascomús 5741, 
se llevará a cabo una reunión especial 
para discutir la orientación de esta agru- 
pación. Invitamos a ella a los socios y 
simpatizantes. — El secretario. 


U. L. y L. B. de Autoa 
La C. A., invita al gremio en general 
a la asamblea que se llevará a cabo hoy 
miércoles, en Bartolomé Mitre 3270 a 
las 16 horas. — El secretario. 


Obreros del Puerto de la Capital 


Se invita a todos los trabajadores del 
Puerto, a la gran asamblea que se reali- 
zará el domingo 11, a las horas. en 
el terreno baldío de la calle Brandzen 
450, entre Martin Rodríguez y Almiran- 
le Brown, en donde trataremos una im- 

ortante «orden del día», y el compañero 
.Latelaro y otro delegado de la F. O. R. 
A. nos darán dos conferencias interesan- 
tes. — El secretario. 

C. A. «ASPIRACION” A REALIZAR» 

Cita a sus componentes a-la reunión 
que se realizará- el miércoles 7, a la ho- 
ra y. local de costumbre. 


Se. recomienda la presencia de todos 
por haber asuntos importantes que tra- 
tar. — El secretario. 

Nota: — A los compañeros que tienen 
talonarios de la función que este centro 
liene organizada, se les avisa que deben 
hacer entrega de las entradas sobrantes 
en esta reunión. á 


_ Comité pro defensa Argiielles 
Cítase a la Comisión, a la reunión que 
tendrá lugar el jueves a las 20 horas, 
en Bartolomé Mitre 3270. : 
Es necesario que no falte ninguno, para 
tratar la actitud que debemos asumir 
en lo sucesivo. — El secretario. 


Varias 


Centro “Amantes de la E. Popular” 
(Bahía Blanca) F 
Para el sábado 10, se comentará el 
tema «Amor libre», en su local social. 
Invitamos a este acto a los compañeros 
y simpatizantes. — El secretario. 


Centro Naturista «Nueva Ern» 

Se comunica a los miembros de este 
centro y a los simpatizantes del natu- 
rismo, que trasladó de nuevo su secre- 
taría, y al mismo tiempo, se les invila 
a la reunión que se realizará en el local 
de la Liga de Educación Racionalista, 
Chacabuco 629, el miércoles 7. a las 
21 horas. Se ruega que nadie falte, pues 
este centro, consecuente con sus prin- 
cipios, desarrollará el segundo ciclo de 
lecturas comentadas, con el libro de Car- 
los Brand, «El vegetarismo». El se- 
eretario. 


O. Oaltural Florentiuo Ameghino 

Los componentes de este centro, y a 
beneficio del mismo, han resuelto la or- 
ganización de varios pic-nic. Realizarán 
el primero de eilos, el domingo 25 de 
Xoviembre, en Olivos, talle José C. Paz 
2875. Próximamente más detalles. — El 
secretario. 


PINTORES UNIDOS 

Comunicamos « todos los que tengan 
entradas para la función del viernes o; 
a beneficio del Comité Pro Presos, pa- 
sen a devolverlas o hacer entrega del 
dinero, el día jueves 8, de 18 a 2 horas. 
El que no entregue para ese día se le 
dará por vendidas. — La Comisión. 


Obreros Estibadores 
(Rosario) MT 

Comunicamos a las agrupaciones, SiM- 
dicatos, etc., que esta entidad organiza 
una velada y conferencia que se llevará a 
cabo el 17 del corriente. Esperamos que 
que no se organizarán actos análogos pa- 
ra esa fecha. Próximamente programas. 
— El secretario. 


AVISO 
Se desea saber el paradero del compa- 
ñero Severino Regueira. Lo busca su her- 
mano Manuel Regueira, calle Salta No 


1767. 
Carpinteros, Ebanistas, Aserradores y Á. 


Comunicamos a los gremios y agrupa- 
cionas, que este sindicato ha organizado 
un picnic para el domingo 25 de no- 
viembre, en el lugar denominado «Tres 
Ombúes», San Isidro, cuyo beneficio se 
distribuíra así: 75 Yo al Comité. Pro Pre- 
gos y 25 % para propaganda y orienta. 


ción del gremio. Pedimos a los gremios 
y agrupaciones, No efectúen actos análo- 
gos en dicha fecha, para no malograr 
el nuestro — El secretario. 

Nota: Pedimos a los camaradas hagan 
la mayor propaganda posible para que 
el éxito sea más efectivo. Próximamente 
irán programas. 


AGRUPACION EL COMBATE 
Esta agrupación, en su deseo de seguir 
su norma de difundir la propaganda por 
medio del folleto, ha puesto en prensa 
el follelo «El Asalariado» de P. Kropot- 
kine, esperando de los compañeros su 
ayuda con el pedido de ejemplares a 
pesos 2.50 moneda nacional, el cien. Gi- 
ros y valores a Antonio González. Casi- 
lla de Correo No 16. Asunción, Paraguay. 
Agradeceremos la reproducción en la 
prensa anarquista. — LA Agrupación. 


Obreros Fideeros 
Avisamos a los compañeros fideeros 
que quieran asociarse, pueden hacerlo 
los días miércoles y viernes, de 20 a 22 
horas y los domingos a las 9 horas, en 
nuestro local social. — La Comisión. 


Comité Pro Presos 


A los poseedores de números de la ri- 
fa puesta en circulación por este Comité 
se les avisa que fué postergada para el 
11 del corriente y se sorteará en el pic- 
nic de <La Argonauta» en Punta Chica. 
La Comisión Central. 


Agrupación «Amor. Clencía y Libertad» 

Comunicamos a todos los grupos edi- 
tores que nos remitan un ejemplar para 
nuestra mesa de lectura. 

Los Camaradas y agrupaciones que 
manden giros y cartas y no reciban con- 
testación dentro de los ocho días, deben 
mandarnos nueva carta a la dirección de 
LA PROTESTA, Perú 1537, o a «La An- 
torcha», Estados Unidos 3545. 

Hoy martes 6, asamblea de esta agru- 
pación; esperamos que no falten los com- 
pañeros .— El secretario. 


o 


Ponemos en conocimiento de todos los 
compañeros en general, que tenemos en 
prensa el folleto de gran actualidad de 
F. Girard, «Trabaiador no votes; solda- 
do no mates», y en venta «Patriotismo» 
de M. Bakounine. No 

Por cantidades mavores de 20 números 
a 0.06; número suelto:-0.10. Los intere- 
sados pueden desde -ya' hacer sus pedi- 
dos 'acomnañados del importe a nombre 
de José Fernández - Otero. Leones 4382. 


Unión Obrera de las Canteras 
(Sección Los Pinos — Tandil) 


Habiendo constituído una mesa de lec- 
tura parz que los compañeros se com- 


penetren de las ideas emancipádoras, se 
avisa a todas las sociedades y agruapa- 
ciones que editen periódicos y folletos 
de .propaganda, tengan a bien mandar 
a esta dirección: Los Pinos (F. C. S.) 
— El secretario. 


1d 
Comité Pro Presos 
(Bahía Blanca) 
Se pide a las organizaciones, cuadros. 
agrupaciones y compañeros que posean 
dinero de rifas, subscripciones, etc., he- 


chas a beneficio de los presos de ésta,|ñeros: 


lo giren a la brevedad que les sea posi- 
ble, pues este comité no tiene actual- 
mente fondos para cubrir los gastos apre- 
miantes que se originan. 

Giros a nombre de Benito Guerrero, 
Las Heras número 54. Bahía Blanca. — 


El secretario. 
«Trabajo» 

(Periódico Anarquista de Montevideo) 

Encontrándose este periódico en situa- 
ciones difíciles, vése obligado a suspender 
su salida por causa de la poca buena 
voluntad de los camaradas suscriptores 
y paqueteros «que adeudan a éste. Es 
necesario, de una vez por todas, arre- 
glar cuentas, para que el periódico pue- 
da seguir saliendo, y más en estos mo- 
mentos en que tan necesaria es la pro- 
paganda anarquista. . 

Tomen los paqueleros debida nota de 
este aviso ,pues el que no arregle cuen- 
tas antes del 30 de Noviembre, será 
publicado su nombre en los periódicos 
obreros. 

En Chacabuco 629 los márles y jue- 
ves, de 2030 a 21.30, se atiende a los 
compañeros que tengan asuntos con es- 
te periódico. Asimismo se cita a los 
camaradas que han estado en la última 
reunión, para el mártes 6, en el mismo 
local, a las 20.30. — “El Agente. 


A ia colectividad anarquista de Bahía 
Blanca, Ingeniero White y Punta Alta. 


Se invita a todos los compañeros a 
concurrir a la reunión que se verificará 
el día jueves S, a las 20.30 horas, en el 
local de la calle Las Heras 54, para tra- 
tar asuntos de vital interés para nuestra 
propaganda. — Un grupo de compañeros 
de dichas localidades. 

S, de Oficios Varios y T. Agrícolas 

: (Pergamizo) 

En esta localidad conslituyóse la or- 
ganización cuyo nombre indicamos en 
el epígrafe. Esperamos que los compa- 
fieros nos envien todo el material de pro- 
paganda que les fuera posible, a nombre 
de Joaquín Beja, calle Italia y Lagos. — 
El secretario. 


Funciones y 
conferencias 


F. O. Local Rosarina 


Patrocinados por esta Federación se 
realizarán tres mitines de protesta con- 
tra el sanguinario gobierno español, 
que en su sed de venganza no vacila en 
medios, por infames que sean, para con- 
denar a dos trabajadores, a dos hijos 
del pueblo, dos hermanos nuestros, a 
una pena tan injusta como inhumana. 

Los actos se llevarán a cabo en los si. 
guientes días: Miércoles 7, en Avenida 
Alberdi y Humberto 1.o, a las 16.30; 
jueves 8, en Vélez Sarsfield y Rawson, 
a las 18 horas; viernes 9, en Boulevard 
27 de Febrero y 25 de Diciembre, a las 
17 horas. — El Secretario. 


Sind. de O, Varios de Sierras Bayas 


Velada teatral, el sábado 10 a las 21 
horas, en el local “Galpón de Piatti”. 
El cuadro “Esperanza Nuestra””, de 
Olavarría, pondrá en escena el drama 
social en un acto de Rodolfo G. Pache- 
co, titulado: “Las Víboras””, y el diálo- 
go ““Los Canillitas Despiertan”. Can- 
ciones libertarias con guitarra, por 
Martín Castro; el drama social en un 
acto, de Pedro E. Pico, “*¡Para eso Pa- 

1» * 

Entradas: Hombres, 1 peso. Meno- 
res, 50 centavos. 

Nota.—El producto de esta función 
será repartido en la siguiente forma: 
el 50 ojo para el C. Pro Presos de la ea- 
pital; el 30 olo para el Sindicato de 
Oficios Varios y el 20 olo para el ena: 
áro “Esperanza Nuestra””. 


C. Cultural “Florentino Ameghino”” 


Se invita al vecindario de Villa Cres- 
po y al pueblo en general a concurrir 
a la conferencia de propaganda cultu- 
ral que este centro efectuará el domin- 
go 11, a las 20 horas, en Triunvirato y 
Acevedo. Hablarán J, Rey y otros com- 
pañeros. 


Centro '*'Aspiración a Realizar” 


A beneficio del C. Pro Presos, en el 
salón *““Rora””, Sarmiento 109, de Ave- 
lNaneda, esta agrupación realizará una 
función y conferencia mañana 8 a las 
21 horas. . -. 
. Be pondrá en escena “¡Qué viene el 
tío!”, obra original de un preso, y “El 


h 
Sembrador””, de R. (+. Pacheco; Martín. 
Castro recitará acompañado de guita- 
¡rra varias de sus sentidas canciones, R. 
¡G. Pacheco dará una de sus habituales 
y brillantes conferencias, 
Entrada general, 80 centavos. 


A. O. Cultural de Boca y Barracas 


Siguiendo nuestra obra cultural esta 
entidad realizará una conferencia en 
Patricios 1866, el sábado 10 a las 21 
horas. Hablarán los siguientes compa- 
Destacy, sobre Arte, y F. Carre- 


¡ño, sobre ““Racionalismo”. 


Agrupación ““Sembradores de Ideas” 

Esta agrupación tiene organizada 
una velada y conferencia para el miér- 
coles 7, a las 20.30, en el local Patri- 
cios 1866, desarrollando el siguiente 
programa: 

Apertura del acto por el secretario; 
poesías por un camarada; cantos liber- 
tarios por Martín Castro y conferencia 
por un compañero. 

El beneficio será para el camarada 
Felipe Tunés, viejo y activo militante 
de los Conductores de Carros, que ac- 

¡tualmente sufre de parálisis. 

Entrada, con opción 2 una rifa, 30 

centavos.—La Comisión. 


Segunda velada y conferencia, el jue- 
ves 8, a las 20.30, en el local de los O. 
Panaderos de Morón, calle Humberto 
1.0 1100, desarrollando el siguiente 
programa: 

Apertura del acto por el secretario; 
poesías por un camarada; cantos revo- 
lucionarios por Martín Castro, y con- 
ferencia por un compañero. 

Quedan invitados todos los compañe- 
ros simpatizantes y vecinos de estos al- 
rededores a este acto de solidaridad. 

El número de rifa, concerniente al 
acto, será válido como entrada al mis- 
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mo. — La Comisión. 


Amigos de Argonauta 

Gran pic-nic familiar, a beneficio de 
la Editorial Argonauta, el domingo 11 
de noviembre próximo, en la quinta El 
Hogar, situada en Punta Chica, F. €. 
C. Argentino. 

Se desarrollará un interesante pro- 
grama. Funcionará un buffet bien sur- 
tido, a precios reducidos no obstante, 
los concurrentes podrán llevar sus me- 
riendas. Una banda de música ameniza- 
rá la fiesta. Funcionará también un 
bazar-juguetería, para satisfacción de 
grandes y chicos. Rifa de un aparato de 
radio-telefonía y otros objetos de valor.. 

El horario de trenes se anunciará en 
oportunidad. 

Entrada general, 30 centavos, Niños 
gratis, 

Liga de E. Racionalista 


Organizada por esta entidad, se lle- 
vará a cabo el miércoles 7, a las 21 15, 
en el salón Augusteo, Sarmiento 1374. 
un concierto literario-musical, con el si- 
guiente programa 

Concierto de conjunto (Schúbert)—- 
Cuarteto en la menor, op. 29. a) Alle. 
gro ma non troppo; b) Andante; e) 
Menuetto - Allegretto; d) Allegro mo- 
derato. A cargo de Joaquín Freneda y 
Luis Icart, violines; Mariano Val, vio- 
la; y Antonio Vila, violoncello. 

Concierto de piano (Albérniz). 1.— 
Castilla (seguidillas); 2.—Estudio de 
concierto N.o 5; 3.—Rapsodia húngara 
N.o 12; 4.—Fantasía sobre el Rigoletto 
de Verdi, de Fracassi y Listz respect1- 
vamente. A cargo de la pianista, seño- 
rit.s Angela Romeo. 

Recital poético y canto. La higuera 
(Juana de Ibarbourou); Regreso al ho- 
gar (Guerra Junqueiro); Romances es- 
pañoles: El caballero burlado; Roman- 
ce de Moriana (Anónimos); Los moti- 
vos del lobo (Rubén Darío). A cargo 
de Sigfrido Stello, recitador. Matinatta 
(Leoncavallo) ; Baciami in fronte o so- 
le (Macrí); Rimpianto (Toselli). A car- 
go de Fausto P. Mazzeo, tenor. 

Entrada general 80 centavos. 


Pintores Unidos 


Función y conferencia, a total bene- 
ficio del Comité pro Presos y Depor- 
tados, que se llevará a cabo el viernes 
9, a las 20.30, en el Teatro Florencio 
Sánchez, calle Triunvirato 180. Se pon- 
drá en escena el grandioso drama de 
tesis, ““El Pecado es la Miseria”, de 
Martín Dedeu. Conferencia por un ca- 
marada, 

Entrada general, 1 peso; palcos $ 5. 

Nota.—Dada la situación precaria 
que atraviesa el comité para atender 
las múltiples causas de los compañeros 
presos, es un deber de tados los que 
sentimos las injusticias les y tu. 


chamos para su derrumbamiento, aci. 
dir a ayudar con nuest; oe "A , 
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